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A Monsieur Edouard MIGNAN. etgairfs* du G4 Orgue de S\ Paterae k Orleans. 

Offertoire pour la fefte de Moel c l ) 



Jules BROSSET 

Organiste du GdOrgtie de la Cathedrals deBIois, 



Largo e maestoso.; 
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Yoii celeste. 
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energico e piui lento lento, accent uto. 



les Cloches . 




S.R,«tCi.«2952. 



